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Taf. I enthalt die Werte von k fur reines Feuergas und fiir Luft, sowie fiir lufthaltiges Feuergas mit bz = 0,5.
Angenahert kann man fiir reines Feuergas zwischen etwa 200° und 2000° setzen
wahrend fiir Luft nach Abschn. 12 gilt
Fiir verdiinnte Feuergase liegen die Koeffizienten der Gleichung
k = k0 — ctT zwischen denen der reinen Feuergase und der Luft.
Warmeinhalt der Feuergase.   Warmetafel.
Die zur Erwarmung von 0° auf f° oder zur Abkiihlung von t° auf 0° bei unveranderlichem Druck erforderliche Warmemenge ist fiir 1 kg Feuergas
fiir 1 Mol = mkg Feuergas
und fiir die Gasmasse von 1 cbm von 0° und 760mm
Erfolgt die Temperaturanderung zwischen den Grenzen ^ und so ist
wenn (c   \ und (c   )2 die mittleren spez. Warmen zwischen 0° und t^ bzw. 0° und ^0"sind.
Bei Erwarmung unter unveranderlichem Raum tritt an Stelle von c uberall c,, .
Pm                     vm
Fiir die Anwendung bequemer sind die hiernach berechneten Kurven der Warmemengen in Tafel I. Fiir alle reinen Feuergase ist die Warmemenge fiir 1 cbm oder 1 Mol zwischen gleichen Tempe-raturen gleich groB. Tafel I enthalt diese Kurve, sowie diejenige fiir Luft. Die dazwischen liegenden gestrichelten Kurven gelten fiir Feuergase mit einem LuftiiberschuB von t)z Raumteilen, dem nach friiherem fiir jedes Feuergas ein besonderer Werb der LuftiiberschuBzahl n entspricht, gemaB der Nebenfigur unten.
Will man die Warmemengen fiir 1 Mol statt fiir 1 cbm, so hat man die Tafelwerte mit dem Molvolumen 22,4 zu vervielfachen; fiir 1 kg erhalt man die Warmemengen durch Vervielfachung mit w/22,4, ein Wert, der identisch ist mit dem spez. Gewicht yQ des Feuergases (bei 0° und 760 mm).ecke als dort zusammenf alien und ohne praktischen Fehler durch eine mittlere Gerade ausgeglichen werden .konnen. „
